FOT VE IT A 



Nr. 2 Klasse C 

h B 

6 C 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Fotveita „r. 2 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Gundersen, Paul 

2k 000 Areal tomt 1 1 5 ni 2 , bygninger 
Bolig 


_? 
m 




Oppfort 


tidligst senest 


omKring 


1 8^.2 


KJCNT 

Siste brann 18^2 Tidligere branner 




AN T Al T 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset 

Tømmer, st. panel 


Kjeller 

Delvis 




Tak 


Saltak, bølgeeternit , 
1 kobbhus 






Eksteriør 


T-pos tvinduer , flatt prifilert omramming. 2 
port m. overlys. Ant. oppr. 


-fløyet 


Interior 


I sidefløy empirevinduer 






Gårdsplass, 
Uthus 


Hellelagt 

Bind. verk, st. panel. 






Ombygging 


Tegninger, 


oppmålinger 






Ingen opplysninger i BA 


Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive 






Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 


B 
B 
B 
B 






Prioritering 


C 






Dato 18.9.197** 

Sign L.F. 



Gate 



Fo tveita 



nr 



7 



Eldre bilder 



oto Gatebilde sett mot nord 
fra Kongensgt. Foto 
Kr. Kjelland 1926 NK 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, persona I h i sto ri e 



Reguleringsplan 
TU hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Fotveita nr. h 




Eier 1970 
Takst kr 
Bruk 


Eliassen, Georg 

^ 5 000 Arealtomt 186 m* bygninger 
Kontor 


rn 


Oppfart 


tidligst senest 


nmkrina 1 8 A-2 


KJENT 

Siste brann IS 42 Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Qppr> bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


pusset . 

tømmer, st. panel 


rvjener 

linder søndre del. 


Tak 


Sal tak, bølgepapp 
moderne takvinduer. 


■ 


Eksterier Syrne tri sk empirefasade, godt bevart, 2 empir evinduer 
med midthengsler, forøvrig T-postvinduer empire om- 
ramming i 2, etasje, seinere omramming 1. etasje, 

Interior Ing. portal med flate pilatre, Kraftig overs tykke, 2- 
fløyet inngangsdør med ellipsef ormet overlys. 

Gardsplass, Hellelagt. 

Uthus Bindingsverk, st. panel, innredet. 


Ombygging 


Endel ombygning ca* 1960. 

■ 




Teiinger, 


oppmålinger 






Ingen opplysninger i BA, 
Påbygget sval mot gårdplass 
Eldre vinduer mot gårdsplass. 

Vekselpanel himling, gl.dørei 
og listeverk. 

Opprinnelig plan stort sett 
i behold. 


Ønskelige forandringer 

Skilting 




Omgivelser 

1 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand A-B 
Arkitektur vurdering A 
Miljøvurdering A 

Priori*ering B 






Dato 18.9. 197 ; «. 

Sign L.F. 



Gate Fo tveita nr . 



Eldre biJder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 



brent /revet 


Kultur-, personalhistorie 


• i 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 





Fremtidige planer 



ANTIKVARISK ftEG (STE R FOB TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Fotveita nr. 5 




Eier 1970 

Talfot kt 
1 dftijl Kr. 

Bruk 


Solli, Marit 

Q LL nrtft Arøal 1 Amt 1 1 h m : ' hunninnpr 

Bolig 


1 n 


innfart 
l/ppiwr L 


naiigsi sene&i 


hitilfino 1 iS M- 2 
%j 1 1 1 Pkt 1 1 ' y 1 r f* 


Siste brann 


r 

1 8^2 Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


i 


Oppr. bruk 


Plenty pe 


3-romsplaru 


■ 


Hovedmål 




Etasjer 2 


jf"l funn m ■ i v 1 

Vegger 
Tak 


T^ll C: Cl +■ J 
JT U, O 3 C l> * 

Tømmer, stående panel, 
(bry stfelt nederst ) . 

hal tak 9 1 egl • 


rvjtJiier 

under hovedfløy 


Eksteriør 


Jevnt fordelte T-postvinduer, 
2-fløyet port med overlys. 


profilert omramming. 


Interiør 






Gårdsplass, 
Uthus 






Ombygging 


1913 Forandring av piper» 




Tegninger, oppmålinger 

1913 plan 1. og 2. etasje. BA. 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

positive. 






VedMkeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitektur vurdering B 
Miljøvurdering B 

Prioritering 






Dato 18.9. 1 9 7 ; E . 
Sign L. F. 



Gate 



Fo tveita 



Eldre odder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TU hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Fo tveita nr. 6 








Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Godager, Olaug 

1 5 000 Areal tomt 98 m\ bygninger 

Bolig 


m 






Oppført 


tidligst senest 




jtmLrtnn 1 O i-l , 

OrnK ring 1 k 1 w 




KJENT 

Siste brann 1842 Tidligere branner 








Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 






Plantype 




■ 






Hovedmål 




Etasjer 2 






Grunnmur 
Vegger 


Forblendet med skifer 
Tømmer liggende panel. 


\f i All Ar 

tjener 


liten. 




Tak 


Sal tak, bølgeblikk. 








Eksteriør 


2. etasje 2-fagvinduer m.origi 


.nal områt 


nming, 3 rutei 


? i 



hvert fag. 1. etasje, 2-fags vinduer m.2 ruter i hvert 
fag (spross Tjernet), omramming ca. 1890. 

i riten or 

Gårdsplass, Hellelagt . 
Uthus 

Ombygging 



■ 

Tegninger, oppmålinger 



Ingen opplysninger i BA. 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Ved likeholds tilstand -g 

Antikvarisk tilstand -q 

Arkitekturvurdering T3 

Miljøvurdering 3 

Prioritering ^ 



Dato 18.9. 1974 
Sign L.F. 



Gate 



Fo tveita 



nr 



il 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 





Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




